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Petra di Rosetta 


Da Wikipedia, la nciclupidia libbira. 


La Steli di Rosetta e na lastra di granitu scuru di 114 x 
72, chi pisa circa 760 kila ca riporta nu testu nti tri 
diffirenti lingui. Lu paraguni tra li geroglifici , lu coptu e 
lu testu n grecu, pirmisi di decifrari pi la prima vota li 
geroglifici egizziani , n particulari grazzi 6 cuntribbutu 
du francisi Jean-Frangois Champollion. 

Fu truvata nti na lucalita vicinu lu delta du Nilu, di na 
spidizzioni francisi lu 19 di giugnettu 1799. 



La steli di Rosetta. 


Estrattu di "https://scn.wikipedia.Org/w/index.php?title=Petra_di_Rosetta&oldid=709607" 


Sta paggina fu canciata a 11:28 di lu 30 mar 2016. 

Stu testu e dispunibbili sutta a Licenza Creative Commons Attribuzzioni/Spartuta da stissa manera; si ponnu applicari 
autri cunnizzioni. Talia li Cunnizzioni d'Usu pi li dittagghT. 































































